b. dyr. Gimn. i Liceum im. Stefana Żeromskiego, długoletni prof. Gimn. kieleckich 
prof. Gimn. i Liceum dla dorosłych 


po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 10 września 1948 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z Katedry kieleckiej na cmentarz miejscowy nastąpi w poniedziałek dnia 13 b. m. 
o godzinie po pol., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 13 b. m. o godz. rano w kościele Katedralnym kieleckim. 


Zakład pogrzebewy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drykarnia Związkowa w Krakowie, ul, Mikołajska 13 
Kraków, plac Szczepański L 2 — Telefon 555-67 


